Deutscher Bundestag 
2. Wahlperiode 
1953 


Drucksache 2183 


Mündlicher Bericht 

des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungsrecht 
(16. Ausschuß) 


über die Streitsache vor dem Bundesverfassungsgericht 
- Az. 1 BvF 3/53 - 


betr. Antrag der Bayerischen Staatsregierung auf Feststel- 
lung, daß das Gesetz über die vorläufige Regelung 
der Errichtung neuer Apotheken vom 13. Januar 
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 9) und das Zweite Gesetz 
über die vorläufige Regelung der Errichtung neuer 
Apotheken (Apothekenstoppgesetz) vom 23. De- 
zember 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 840) mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar und daher nichtig seien 


Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Wahl 


Antrag des Ausschusses: 


Der Bundestag wolle beschließen, 

von einer Äußerung zu dieser Streitsache vor dem Bundesverfassungs- 
gericht abzusehen. 


Bonn, den 5. März 1956 


Der Ausschuß für Rechtswesen 
und Verfassungsrecht 
Hoogen Dr. Wahl 

Vorsitzender Berichterstatter 


Drude: Budidruckerei R. Madel, Bonn, Bonner Talweg 106 
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger, Bad Godesberg, Rheinallee20, 
Telefon: 3551 



